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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


ऊर्जा मंत्रालय 
(विद्युम विभाग ) 


2 . अवक्षयण के सिद्धांत के लागू होने की अवधि : -ये सिद्धांत , एक 
अप्रैल, 1986 को प्राग्भं होने वाले लेखा वर्ष के लिए अवमयण के प्रभारण को 
लागू होंगें और तब सया बने रहेंगें जब सक अन्यथा अधिमूषित न किया 
जाए । 


नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1986 

अधिसूचनाएं 


स्पष्टीकरण : -- हम अधिसूचना में " विहिन अवधि " से निम्नलिखित 
अभिप्रेत है अर्थात् - - 


मा . का . नि . 1330 ( अ ):-- मेन्द्रीय सरकार , विद्युत ( प्रदाय ) 
भधिनियम, 1948 ( 1948 का 54 ) की धारा 68 को उपधारा ( 1 ) 
बारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से परामर्श 
करने के पश्चात , यह अधिचिन करती है कि बोर्ड अवक्षयण के लिामी 
राशि की व्यवस्था करेगा, जो निम्नलिखित मिद्वानों के अनुसार मंगणित 
की जाएगी, अर्थान : . 


1 . बोर्ड द्वारा अवक्षयण की व्यवस्था करनाः - बाई अवक्षयण के लिए 
ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा जो अवभग्रण की स्ट ट लाइन पद्धति के अनुसार 
संगणित की जाती है, अर्थात ऐसी रकम गो योई की महियों में पढ़ापे मे 
ही अलग और अपलिखित की गई गशि को हिमाब में लेने के पश्चात ऐमी 
भास्तियों की मन लागत के 90 प्रतिशत की , ऐसी आस्तियों की घाबत 
विहित भवधि से विभाजित करमे निकाली गई हो । 


( क ) ऐसी आरित के संबंध में जो बोर्ड को अपने कारवार में उपयोग 
के लिए विधुन ( प्रदाय ) संशोधन अधिनियम , 1966 ( 1966 का 30 ) के 
लागू होने से पूर्व उपसम्ध हो गयी थी , अर्थात इम अधिसूचना की अनुसूची 
में यथापरिभापित वर्षों की संख्या , उतने वर्षों की संख्या को घटा कर 
निमके दौरान ऐसी आस्ति का उपयोग किया गया था या जो उपयोग 
फरने के पाय । इन वर्षों की सगणना उस वप के ठीक आगामी वर्ष 
के प्रारंभ में जिसमें ऐसी आस्ति बोई को इस प्रकार उपलब्ध ई थी और 
ऐसे प्रारंभ होने पर यह उसके पश्चात समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक 
की जाएगी । 


परम्तु जब किमी आस्तिा की बाबत अवक्षयण के लिए अभिवाय विहित 
वधि के अंत में या अब बोर्ड द्वारा आस्ति का उपयोग समाप्त हो जाता 
१, सनमें से जो भी पहले हो समाप्त होगा । 
1362 GI/ 86 


( २६ ) किसी अन्य आस्ति के संबंध में , वर्षों की संख्या या उक्त 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना, उम अंतिम वर्ष के प्रारंभ से 
जिमके आगामी मर्ष में बोर्ड को आस्ति उपलब्ध गई है , की जाएगी । 
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अनुसूची 


आस्ति का वर्णन 


वर्षों की संख्या या अवधि 
- - - - 


पन्द्रह 
वतीम 


क . पूर्ण हक वाली स्वामित्वाधीन भूमि मनन्त 
सा . पट्टे के अधीन धारित भूमि : 
( क ) भमि में विनिधान के लिए पट्टे की अवधि या पट्टे के समनुदेशन 

पर शेष अनमसित अवधि । 
( ख ) म्थल की सफाई करने स्थल की सफाई करने की तारीख 

की लागत के लिए । को पट्टे की शेष अमवसित अवधि । 
ग . प्राय की गई नई आस्तियाँ :- - 
( क ) उत्पादन केन्द्रों में संयंत्र और 

मशीनरी जिसके अंतर्गत संयंत्र आधार भी है : 
( 1 ) जल -विद्युत पैतीस 
( 2 ) बाष्प -विद्यत पच्चीस 

( 3 ) डीजल विद्युत पन्द्रह 
( ख ) शीतलन टायर और परिसंचारी तीम 

जल प्रणाली 
( ग ) द्रवचालित सकर्म जो जल 

विद्युत प्रणाली का भाग है , 
जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 
भी है : -- 
( 1 ) बौष, अधिप्लव मार्ग, एक सो 

बंधिकाएं, नहरे, प्रवलित 
कंक्रीट अवमलिकाएं और 

बावसंधिकाएं 
( 2 ) प्रवलित कंत्रीट पाइप बालीस 

लाइमें और महोमिटैक , 
इस्पात पाइप लाइने , 
स्लुइस ग्रेट, इस्मात महोमि 
बैंक , प्रवचालित नियंत्रण 
वाल्व और अन्य द्रवचालित 


ममता वाले ट्रांसफार्मर 
(जिसके अंतर्गत आधार 

मी है । ) 
( 2 ) अन्य 

पन्मीम 
( म ) स्विच गियर, जिसके अंतर्गत 

केवल कनेक्शन भी है : 
( चच ) नहिस निवर्तक : 
( 1 ) स्टेशन टाइप 

बीम 
( 2 ) पोल टाइप 

( 3) तुल्यकाली संघारिन 
( छ ) बैट्रियों 

दम 
( ज ) ( 1 ) भूमिगत केबल जिसके 

अंतर्गत संधिया स और 

वियोजन बाक्स भी है । पालीस 
( 2 ) केवल उपटक प्रणाली , माठ 
( म) उपरली लाइनें , जिनके अंतर्गत 

टेक भी है : 
( 1 ) 86किलोवाट से उम्पतर पतीम 

नामीय योल्टताओं पर . 
प्रचालम करने वाले 
संविरचित इस्पात पर 

लाइनें 
( 2 ) 13. 2 किलोवाट से सीम 

उपचतर किन्सु 66किलो 
बाट से अनधिक नामीय 
पोल्टताओं पर प्रचालन 
करने वाली इस्पात टेंकों 

पर लाइमें 
( 3 ) इस्पात या प्रवलित कंक्रीट पश्चीम 

टेकों पर लाईने 
( 4 ) अभिक्रियित काष्ट टेकों पर मीम 

लाइनें 
( अ ) मीटर 

पन्द्रह 
( ट ) स्वनोवित यान 

सात 
( छ ) स्थैतिक मशीन औजार बीम 
( 3 ) वातानुकम्मम संयंत्र : 
( 1 ) स्पैतिक 

पन्द्रह 
( 2 ) सुबाहय 
( a ) ( 1 ) कार्यालय फर्नीचर और बीस 

फिटिंग 
( 2 ) कार्यालय उपस्कर दम 
( 3 ) प्रान्तरिक तार पन्द्रह 

लगाना जिसके अनम . 
गैस फिटिंग और 

माधिन भी हैं 
( 4 ) मार्ग प्रकाश फिटिंग पन्द्रह 
( ण ) भाड़े पर दिए गए माचित्र 

( 1 ) मोटरों मे भित्र मात 
( 2 ) मोटरें 

बीम 
- - . -..-- . - - - - - - -- -- -- - -- . .- . 


संकर्म 


( घ ) स्थाई प्रकृति के गबन और 

सिविल इंजीनियरी संकर्म , जो 
ऊपर उल्लिखित नहीं किए गए है : 
( 1 ) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष पचाम 
( 2 ) जिसमें ताप विद्युत तीम 

उत्पादन संयंत्र है 
( 3 ) जिसमें जल विद्युत उत्पावन पैंतीस 

मंयंत्र है 
( 4) अस्थाई परिनिर्माण जैसे पांच 

काष्ठ संरचना 
( 5 ) सड़क से भिन्न अन्य कच्ची एक सौ 

सड़क 
( 6 ) अन्य 
( 1 ) ट्रांसफार्मर , ट्रांसफार्मर (कियोस्क ) , 

उप स्टेशन उपस्कर और अन्य 
मियत साधिन्न (जिसके अंतर्गत 
संयंत्र आधार भी है ) : 
( 1 ) 100 किलोवाट एम्पियर पतीम 

पौर उससे अधिक की 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - --- - - - - - - - -- - - - - 
होंगे और , ये तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे , जब तक कि अम्पया 

प्रधिमूचित न किया जाए । 
( स ) संचार उपस्कर : 
- ( 1 ) रेडियो और उच्च पन्द्रह 

सष्टीकरण : इस अधिसूचना में विहित अवधि मे , उस अधिसूचना की 
श्रावृत्ति वारक 

अनुभूपी में विनिदिष्ट बास्तियों के संबंध में , उसमें विनिर्दिष्ट 
प्रणाली 

षों को संग्या या अवधि अभिप्रेत है जो प्रत्येक दशा में इस 
( 1 ) टेलीफोन लाइनें । बीम 

लेखा वर्ष के ठोक प्रागामी लेखा वर्ष के, जिसमें विशिष्ट 
और टेलीफोन 

प्रास्ति कारबार में उपयोग किए जाने के लिए उपलध 

हो गई थी , प्रारंभ से चालू होती है । 
( प ) क्रय की गई ऐसी बास्तियों को युक्तिमुक्त भवधि , जो राज्य 
जो बरती हुई हों और ऐपो सरकार , स्वामी द्वारा प्रास्तियों 

अनुसूची 
प्रास्तियां, जिसके लिए के प्रर्जन के समय उनको प्रास्ति का वर्णन 

वर्षों की संमया या प्रवधि 
इम अनुसूची में प्राम्यया प्रकृति, अवधि और स्थिति को 

- - - - - - - - - - - - - -- - --- - 
उपबन्ध नहीं किया गया है ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 

-. .. 
मामले में प्रवधारिम करे । 

काः पूर्ण हक वाली स्वामित्वाधीन भूमि अनन्त 
[ फा . सं . 25/ 12/ 86 डी ( एम.ई.बी .) ] प . पटटे के अधीन धारित भूमि : 
सा . का . नि 1331 ( अ ):. - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 

( क ) भूमि में विनिधान के लिए पटटे की अवधि या पटटे के समनुकेशन 
परामर्श करने से विद्युत ( प्रदाय ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 54 ) 

पर शेष प्रनवसित अवधि । 
की छठी अनुसूची के पैरा 6 के उपपैरा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

( ख ) स्थल की सफाई करने की स्थान की सफाई करने की तारीख 
प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि अनुप्तिधारी प्रवक्षयण 

लागत के लिए 

को पटटे की शेष अनवमित अवधि । 
के लिए ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो निम्नलिखित सिद्धांतों के 

ग. क्रय की गई नई प्रास्तिया : 
प्रमुसार संगणित को जाएगी, अर्थात् :- - 

( क ) उत्पादन केन्द्रों में मर्यध 
1. अनुशाप्तिधारियों द्वारा अवक्षयण को व्यवस्था करना : ( क ) 

और मशीनरी जिसके अंत 
मनुप्तिधारी प्रवक्षपण के लिए 

गत संयंत्र आधार भी हैं : 
( i ) ऐसी रकम की व्यवस्था करेगा, जो यदि समस्त विहिन अवधि 

( 1 ) जल विद्युत पैतीस 
के दौरान प्रतिवर्ष अलग कर दी जाती है और प्रतिवर्ष 

( 2 ) वाष्प विद्युत पच्चीस 
4 प्रतिगत की दर में चद्ध छान पर संबित को जातो 

( 3 ) डोजल विद्युत 
है , तो विहित अवधि को ममाप्ति पर, उपक्रम को बहियों 

( ख ) शीतलन टावर और परि - तीस 
में पहले ही अपलिखित या अलग की गई राशि को हिसाब 

मचारी जल प्रणाली 
में लेने के पश्चात् पास्ति को मूल लागत के नये प्रतिशत 

( ग ) द्रवचालित सफर्म जो जल 
के बराबर राशि पाए । संचित प्रतिशेष पर वार्षिक व्याज को 

विद्युत प्रणाली का माग 
राजस्व में से और वार्षिक वृद्धि निक्षेप में से ज्यय के हर 

है, जिनके अन्तर्गत निम्न 
में अनुशात किया जाएगा, या 

" लिखित भी है : 
( ii) ऐसी रकम की व्यवस्था करेगा, जो ऐसी प्रास्ति को मूल 

( 1 ) बांध , अधिप्लव मार्ग, एक सौ 
लागत के नम्मे प्रतिणत को ,विहित अवधि में विभाजित करके 

बंधिकाएं, नहरे , 
प्राप्ती हो : परन्तु यदि किसी अनुमप्तिधारी ने, विद्युत ( प्रवाय ) 

प्रयनित फंक्रीट 
संशोधन अधिनियम , 1978 ( 1978 का 23 ) के प्रारंभ 

यवनालिकाएं और 
के पूर्ण किसी विशिष्ट पति का विकल्प किया है तो वह 

वाचनालिकाएं 
ऐसी पद्धति का अनुसरण करता रहेगा । 

( 2 ) प्रवलित कंक्रीट पालोस 
( ख ) जहाँ कोई नियन प्रास्ति , प्रभवलनोन्मुखता, अपर्याप्तता, 

पाइप लाइनें और 
प्रत्यधिकता या प्रम्य किसी कारण से उपयोग के लिए उपलभ्य 

महोमिटॅक , इस्पात 
नहीं रह जाती है , यहाँ अनुशाप्तिधारी की बहियों में यह 

पाइप लाइनें , स्लुश्म 
वणित किया जाएगा कि अब वह उपयोग में नहीं रह गई 

गंट, इस्पात महोमि 
है और उसकी बाबत प्रतिरिक्स प्रवक्षयण राजस्व मद्दे 

टैफ , प्रववालित 
प्रमार के रूप में अनुशात किया जाएगा । 

नियंत्रण वाल्व और 

अन्य द्रव बालित 
( ग ) यदि उपक्रम की महियों में कोई प्रास्ति , उसको मूल लागत 

मकर्म 
के 10 प्रतिशत या उससे कम तक भवलिखित कर दी गई 

( घ ) स्थाई प्रकृति के भवन और 
है, तो उस प्रास्नि की बाबत अतिरिक्त अपक्षयण अनुज्ञात 

सिविल इंजीनियरी संकर्म , 
मही सिमा जाएगा । 

जो ऊपर उल्लिखित नहीं 
( घ ) अवक्षयण की बकाया, विहित अवधि की शेष अवधि पर 

किए गए हैं : 
समीकृत संवायों द्वारा अपलिखित की जा सकेगी । 

( 1 ) कार्यालय और पद - पपास 
2. प्रवलयण सिदान्तों को लागू मारले की प्रवधि 

र्शन कक्ष 
ये सिताम्त, अप्रैल, 1986 के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने 

( 2 ) जिसमें ताप विधुत । तीस 
वाले और लेखा वर्ष के लिए अक्षयण के प्रभारण को लाग 

उत्पादन संयंत्र है 


शन 
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सात 


( 3 ) जिसमें जल विद्युत पतीस 

उत्पादन संयंत्र है 
( 4 ) प्रस्थाई परिनिर्माण पांच 

जैसे काष्ठ संरचना 
( 5) कच्ची सड़क से एक सौ 

भिन्न सड़क 
( 6 ) अन्य 

पचास 
( ) ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर 

(कियोस्क ), उपम्टेशन 
उपस्कर और अन्य नियत 
साधिन्न (जिसके अन्तर्गत 
मंयंत प्राधार भी है ) : 
( 1 ) 100 किलोवाट पैतीस 

एम्पियर और उनसे 
मधिक की ममता 
माले ट्रांसफार्मर 
(जिसके अन्तर्गत 

प्राधार भी है । ) 
( 2 ) अन्य 

पच्चीस 
· ( ) स्विच गियर , जिमके 

अन्तर्गन केबल कनेक्शन 

भो है : 
( च ) तड़ित प्रगाही . 

( 1 ) स्टेशन टाइप बीस 
( 2) पोल टाइप पत्रह 

( 3 ) तुल्यकानी संधारित्र पतीस 
( छ ) बेट्रियो 

दम 
( ज ) ( 1 ) मूमिगत केबलें मालीस 

जिनके अन्तर्गत 
संधि बाक्स और 
वियोजन वाम्स भी 


( 4) अभिक्रयित काष्ट बोस 

टैकों पर लाइनें 
( अ ) मीटर 

पन्द्रह 
( ट ) स्वमोदित मान 
( ठ) स्पैतिक मशीन औजार बीस 
( ब) वातानुकूलन संयंत्र : 
( 1 ) स्थैतिक 

पन्द्रह 
( 2 ) सुबाह्य सात 
( 8 ) ( 1 ) कार्यालय फर्नीचर बीस 

और फिटिंग 
( 2 ) कार्यालय उपस्कर बम 
( 3 ) प्रान्तरिक तार पन्द्रह 

लगाना जिसके 
अन्तर्गत फिटिंग 

और माघिन मी है 
( 4 ) मार्ग प्रकाश फिटिंग पन्द्रह 
( ण ) भाड़े पर दिए गए साधिन : . 

( 1 ) मोटरों से भिन्न मात 

( 2 ) मोटरें 
( त ) संचार उपस्कर : 
( 1 ) रेडियो तथा उन पत्रह 

भात्ति वाहक 

प्रणाली 
( 2 ) टेलीफोन लाइनें बीस 

और टेलीफोन 
( थ ) क्रय की गई ऐसी मास्तियां जो ऐसी युक्तियुक्त अवधि , जो राज्य 

बरती हुई हों और ऐसी प्रास्तियां सरकार , स्वामी द्वारा प्रास्त्रियों 
जिनके लिए इस अनुसूची में के प्रजन के समय उनकी प्रकृति , 
अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया अवधि और स्थिति को ध्यान 

में रखते हुए प्रत्येक मामले 
में अवधारित करे । 


बीस 


मीस 


[ फा . म . 25/ 12/ 86 डी ( एस .ई. यो ] 

जे . सी . गुप्ता, संयुक्त सचिव 


( 2) केबल उपट प्रणाली साठ 
( म ) उपरली लाइनें जिनके 

अन्तर्गत टैक भी है : 
( 1 ) 66 किलोवाट से पनीस 

उच्चतर नाभीय . 
बोस्टसामों पर 
प्रचालन करने वाले 
मंविरचित इस्पात 

पर साइने 
( 2) 13 . 2 किलोवाट से तीस 

उम्पसर किन्तु 68 
किलोबाट सेप्रम 
धिक नाभीय पोस्ट 
ताओं पर प्रचालन 
करने वाली इस्पात 

टैकी पर लाइनें 
( 3 ) इस्पात या प्रवलित पचीस 

कंक्रीट टैकों पर 
लाइने 


MINISTRY OF ENERGY 
New Delhi, the 12th December , 1986 

NOTIFICATIONS 
G . S. R. 1330( E) : -- In exorciso of the powers conforred by 
sub -section (1 ) of Bection 68 . of the Electricity (Supply ) Act , 
1948 (54 of 1948 ), the Central Government , after consultation 
with the Authority, hercby notifies that the Board shall pro 
vide for dopreciation such sum as is calculated in accordance 
with tho following principlos , nomaly : 

1. Providing of dopreciation by Board :- The Board shall 
provide for doprociation such suri as is calculatod in accord 
ance with the straight line pothod of dopropiation , that is 10 
say , such an amount asis arrived at by dividing ninety percent 
of the original cost of the 43sots , after taking into account the 
sum already written off and set aside in the books of the Board , 
by the prescribed period in rospect of such assots : 

Provided that the contribution in respect of any asset to 
dopreciation shall coane at the end of the proscribed period or 
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when the asset cease ; to be used by the Board whichever 
is carlier. 

2 . Period of application of the principle of depreciation : 
These principles shall apply to the charging of depreciation 
for the accounting your commencing on the 1st April , 1986 and 
will remain purative unless otherwise notified . 

Explanation :- In this notification , “ Prescribed period 
means , 

(a ) In ralation to an agset which became available to the 
Board for its use in its business before the commencement of 
the Electricity (Supply ) Amendment Act, 1966 (30 of 1966 ) , 
means the number of years as specified in the schedule to this 
notification relucd by the number of years during which such 
asset wasuiet or capable of being used , Such years being com 
puted from the beginning of the year next following that in 
which the asset bocume so availablo to the Board and upto 
the end of the your ending on or after such commencoment. 

(b) In relation to any other asset, the number of yoarg or 
poriod specified in the said Schedulo , such years being com 
puted from the beginning of the year last following that in 
which the asset became available to the Board . . 


SCHEDULE 


Description of Assot 


Number of years or period 
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- 


- -- 


- 


--- 


mm 


JP 15 II 


Ten 


A . Land owned under full Infinity . 

title , 
B . Land hold under le sc : -- 
(a ) for inveitment in the The period of tho loase or 
land 

the period remaining unc 
pired on the assignment of 

the lease. 
. (b ) for cost of clearing Tho poriod of the leaso romain 

ing unexpirod at tho date 

of cloaring tho sito. 
C . Assets purchased new : 
(a ) Plant and machinery in 

generating Stations in 
cluding Plant founda 

tion : 
(i) hydro - electric 

Thirty - fivc 
(ii) Steam -electric 

Twenty- five 
(ili ) diesel -electric 

Fiftcon 
(b ) Cooling towers and Thirty 

circulating witer systems 
(c) Hydraulic works form 

ing part of a Hydro - eloc 

tric system including : 
(i) dans, spilways , woirs , 

canals reioforced con 

crete fluincs & syphones One lundrot. 
( 11 ) reinforced concrete pisc 

linas & surge tanks, stool 
pipelines , sluice , gates , 
Stell surgo tápks, hydr 
aulic control valves & 
othor hydraulic works Forty 
Buildings & Civil en . 
gineering works of a per 
mapent character not 

mentioned above :- -- 
(1) Offices & showrooms Fifty 


site 


(ii) containing thermo - cloc 

tric generating plant Thirty 
(iii) containing hydro -olec 

tric generating plant Thirtytive 
( iv ) temporary orection, such 

as wooden structures Five 
(v ) roads other than kuicha 
roads 

onehundred 
(vi) Others 

Fifty 
(e ) Transformers , transformer 

( kioska ), sub -station 
equipment & other fixed 
apparatus including plant 

foundation : 
(1) transformers (including 

foundations ) having a 
rating of 100 kilovolt 

amperes and over Thirtyfive 
( ii ) others 

Twentyfive 
(f) Switchgear, including 

cable conncctions Twenty 
( ff) Lightning arrestors: - , 
(i) Station type 

Twenty 
( ii ) Polo type 

Fiſtoon 
( iii) synchronous condensers Thirtyfive 
(8 ) Batterios 
( 11) (i) Underground cables 

including joint boxes 

& disconnecting 
boxes 

Forty 
(ii ) Cables duct system Sixty 
(i) Overhead lines including 

supports: — 
(i) Lines on fabricated 

steel operating at no . 
minal voltage higher 
than 66 kilovolts 

Thirtyfive 
(ii ) lines on steel supports 

oporating at nominal 
voltages , higher than 
13 . ? hilovolts , but noi 

exceeding 66 kiloyotts "Thirty 
( iii) lincs on Stuel or rein 

forced concreto sup 
ports 

Twentyfive 
(iv ) lines on treated wood 
supports 

Twenty 
(1) Meters 

Fiftoon 
(k ) Solf-propelled vehicles Seven 
(1). Static machine tools Twenty 
( m ) Air-conditioning plunt : 
(i) Static 

Fiftoon 
(ii) Portable 

Seven 
( n ) (i) Office furniture & 
fittings 

Twenty 
( ii) Office equipmont Ten 
( iii) internal wiring in 

gluding fittings & 
apparalus 

Fifteen 


- 


- 


- - 
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Fiftoen 


Description of asset 


- - - - 

(iv ) street light fittings 
( 0 ) Apparatus let on fire : 

(i) Other thao motors 
(ii) Motors 


SCHEDULE 
No. of yoårs or period 

2 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


Seven 
Twenty 


A . Land owned under full Infinity 

title 
B . Land held under lease : 
(a ) for investment if land the period of the lease or the 

period remaining unexpired 
on the assigament of the 


lease. 


(p ) Communication equipinont . 
( 1) radio and high frequ 

ency carrier system Fifteen 
( ii) Telephone lines and 
( clephones 

Twenty 
D . Assetspurchased second - Such reasonable period as the 

hand and assets not State Govt. determines in 
otherwisc provided for each case having regard to 
in this Suhedule 

the nature , age and condition 
of the assot at the time 

oſits acquisition by the owner 
. - - - 

[ F .No. 25 / 12 /86 - D (SE ) ] 
G .S . R . 1331 (E ) :- In cxercise of the powers conferred by 
sub - paragraph ( a ) of paragraph VI of the Sixth Schodule to the 
Electricity (Supply) Act, 1948, (54 of 1948 ), the Central 
Government, after consultation with the Authority , horoby 
notifies that the licensec shall provide for depreciation such 
sum as is calculated in accoradance with thc following 
principles , namely :- . 

1 . Providing of depreciation by licenties: - (a ) the licensee 
shall provide for depreciation : 


(i) Such an amount as would , if sot asido annually throughout 
prescribed period and accumulatod at compound interest at 
4 per cent per annum , produce by the end of th ; prescribod 
period an amount equal to nincty per cent of the Original cost 
of the asset after taking into account the sums already written 
off or set aside in the books of the undertakinys. Annual interest 
on the accumulatod balance will be allowed as an expense 
from rovenue as well as the annual incremental deposit , or 

( ii ) Such an amount as is arrived at by dividing nincty 
percent of the original cost of the asset by the precribed period ; 
Provided , however that if a licensec has alroady opted for a 
particular method boforo the commencement of the Elcc 
tricity (Supply ) Amendinent Act , 1978 (23 of 1978 ) he shall 
continue to follow the same method , 


(b ) for cost of clearing site the period of th ; lease remain 

ing unexpired at the date of 

clearing the site , 
C . Assets purchased new 
(a ) Plant and machin ry in generating stations, including plant 

foundations , 
(1) hydro - electric 

Thirtyfive 
( ii ) steam electric 

Twentyfive 
( iii ) diesel- electric 

Fifteen 
(b)) Cooling towers and circulating water systems. Thirty 
(c ) Hydraulic works forming part of a hydro electric sys 

tem including : 
. (i) dams, spilways , weirs , 

canal , reinforced con 

creie flurnes & syphons , One hundred 
(ii) reinforced concrete pipe 

lines and surge Tanks, 
Steel pipelines sluice 
gatos , Steel gates , 
stoelsurge (tanks ) hydr 
aulic control valves & 

other hydraulic works. Forty 
(d ) Buildings and civil engineering works of a permanent 

character , not mentionod above. 
(1) Optoes & showrooms Fifty 
(ii) containing thermo-elect 

ric generating plant Thirty 
(iii ) containing hydro - electric 

generating plant Thirtyfive 
(iv ) temporary erection such 

as wooden structures Five 
( v) roads other than kucha 
roads 

One hundred 
(vi) others 

Fifty 
(o ) Transformers, transformer (Kiosk ), substations equipment 

to and other fixed apparatus (including plant foundations) 
(i) transformers ( including 

foundations having a 
rating of 100 kilovolt ain 
peres and over 

Thirty - five 
( ii ) Others 

Twenty- five 
(f) Switchgear, including 

cable connections Twenty 
( ff) lightning arrostors , 
(i) station type 

Twenty 
( ii) Pole type 

Fifteen 
( iii ) synchronous condensers Thirty- five 
(g ) Batteries 

Ton 
(h ) (i) Underground Cable 

including juint boxca 
and disconnected 
boxos . 

Forty 

- - - - 


(b ) Where any fixe : assot coases to be Available for use tlirough 
obsolccence , inadequacy , superfluity or for any other reason , 
it shall be described in the books of the licensoca , no longer 
in use and on further depreciation in respect thereof shall be 
allowed as a charge against revenue. 

( c ) When any asset has been written down in the books of 
the undertaking to 10 per cent or less of its original cost , on 
further depreciation shall be allowed in respect of that asset, 


(d ) Arrears of depreciation may be writtent off by oquated 
payments over th , remainder of the prescribed period . 


2 . Puriod of applicarioglof the principles of dcpreciation. --- 

Theso principles shall apply to the charging of depreciation 
for the accounting year commencing on the Isų day of April, 
1986 and will remain operative unless othorwiso notified 
Explanllion :- In this notification " prescribed period " meer 
in respect of a set specifiod in the schedule to this notification 
the n imher of years or period specifiod therein , in relation to 
such assets running in each case from the beginning of the year 
of account next following that in which the particular asset 
becainc available for use in the business. 
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(ii) Cable duct sy ! m Sixty 
y thrOverhead lines , in ding 
supports 

Thirty - five 
(i) linos on fabricate teel 

supports operat 5 at 
nominal voltage : igher 

then 66 kilovolt T hirty - live 
( ii) lines on steel si ports 

Operating at non al vol 
tages , higher thi 13 . 2 
kilovolts but notice 

eding 66 kilovol Thirty 
(iii) lines on steel or reinforc 

ed concrete supports Twenty - five 
(iv ) lines on trcated wood 
Supports 

Twenty 
6 ) Meters 

Fifteen 
(k ) self-propelled vechicles Seven 
(1) static machine tools Twenty 
(m ) Airconditioning plant - . . 
(1) Static 

Fifteen 
(ii) Portable 

Soven 


( n ) (i) Office furniture & 
fittings 

Twenty 
(ii) Office equipment Ten 
(iii ) internal wiring , 

including fittings 

& apparatus Fifteen 
( iv) Street-light fittings. Fifteen 
(0 ) Apparatu , let on hirc } 

(i) other than motors Sovon 
( ii) motors 

Twenty 
(p ) Communication equipment 
(i) Radio and high freq 

oncy carrier system Fifteen 
( ii) Telephone lines and 
telephones 

Twenty 
D . Assets purchased second Such reasonable period as the 

hand assets not otherwise State Government detcrmincs 
provided for in this in cach casc having regard to 
Schodule 

the nature age and condition 
of the asset at the time of its 
Acquisition by the owner . 
[ F . No. 25 / 12 /86 - D (SEB )] 

J. C . GUPTA , Jt, Secy . 
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